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ARM Ó L OWICZ | 


długoletni pracownik Banku Inwestycyjnego w Warszawie, b. dyrektor 


Oddz. Banku w Białymstoku, b. dyrektor Oddz. Banku w Kaliszu 


po ciężkich cierpieniach zmarł w Krakowie dnia 29-go grudnia 1957 roku 
w wieku lat 60 


Wyprowadzenie zwłok nastąpi 3 stycznia 1958 r. o godz. 12-tej na cmentarzu rakowickim z kaplicy 
bocznej do O rodzinnego. o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


odprawione zostanie we czwartek dnia 2 stycznia br. o godz. ll-tej w kościele Najśw. Panny Marii. 


Zona, córka, siostra i rodzina. 


RZEMIESLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY 
STOŁARZY i PRACOW. POGRZEBOWYCH 

Zakiad Nr 2z0.u BZ ong 
Krakow, ul. Kopernika 22 — Telefon 556-a3 
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